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盛岡 グラ ンド ホテ ル 館 内 図 

















盛岡 グラ ンド ホテ ル 
令 和 3 年 4 月 1 日 現在 
2F - 
スポ ン サ ー ブ ー ス を し L 字 に 設置 
a 
開会 式 (前 夜祭 ) 会 場 B1F 


出演 者 控室 
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御 夕食 会 場 
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飛 龍 
( 565m ) 


ウ 少 力 な デラ ザ 
ョ 用 時 は 使用 不可 


ウェ ルカ ム プ ラ ザ 
( 95om ) 


受付 兼 控室 、 











